परिवहन आयुक्त कार्यालय, प्रशासकीय 
इमारत, ४ था मजला, वांद्रे (पुर्वी येथील 
१२००० चौ.फुट जागेच्या नुतनीकरणाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२०/प्र.क.१९९/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी २०२१ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११६/प्र.क्र.९३/२०१६/२२, 
दि.२४.०६.२०२० 
२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई यांचे पत्र क्र.काईबां/बांद्रा/का.१०(१) 
/२०२०/जा.क्र. ७५९४, दि.२१.०९.२०२०, जा.क्र.१०१७०, दि.२७.११.२०२० 
३) सहाय्यक मुख्य अभियंता, सावर्जनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मुअ(मु/का-२/१९०९/२०२०, दि.३०.०९.२०२० 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१०.११.२०२० व 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०१.१२.२०२० 
प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२४.०६.२०२० अन्वये वांद्रे प्रशासकीय 


इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावरील १२००० चौ.फुट जागा परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य या 


कार्यालयाच्या ताब्यात ठेवण्यास मान्यता देण्या आली आहे. सदर जागेच्या नुतनीकरणाच्या 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, वांद्रे(पु) येथील १२००० 


चौ.फुट जागेच्या नुतनीकरणाच्या एकुण रु.४,९६,०६,७८४/- (अक्षरी रुपये चार कोटी शहान्नव लक्ष 


सहा हजार सातशे चौ-याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील बाबींची पूर्तता 


करण्याच्या अटीस अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) इमारतींमधील स्वच्छता गृहामध्ये Push Type Flush System वापरण्यात यावे, जेणेकरुन 
पाण्याचा अपव्यय होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२०/प्र.क्र.१९९/परि-४, दिनांक १८ जानेवारी २०२१ 


अ) तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने सविस्तर अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी इमारतीचे संरचनात्मक 
परिक्षण घेणे आवश्‍यक राहील. 


इ) लादी काम करताना अस्तित्वातील लादी तोडताना अस्तित्वातील R.C.C. Slab ला इजा 


पोहचणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्यात यावी व तशी तरतुद निविदेत करण्यात यावी. 


नवीन लादी बसविताना Dead Load वाढणार नाही याकरीता अत्याधुनिक पध्दतीने Adhesive 


चा वापर करुन लादीकाम करण्याबाबतची तरतुद निविदेत करण्यात यावी. 
ई) पुरविण्यात येणाऱ्या फर्निचरच्या आयुर्मानाबाबत कंत्राटदाराकडून निश्चित कालावधी करीता 


(कमीत कमी दहा वर्षापर्यंत) हमी घेण्यात यावी sat तरतूद निविदेत अंतर्भुत करण्यात यावी. 


उ) इमारतीच्या बाह्य भागात सँडफेस गिलावा करतेवळी RE-CON FIBRES चा वापर करण्यात 


यावा. 


ऊ) इमारतीचे डेड लोड कमी करण्याच्या दृष्टीने खिडक्यावरील कमकुवत झालेले छज्जे तोडण्यात 


यावे व त्याजागी पर्यायी हलक्या वजनाचे होड वापरण्यात यावे. 


क्र) R.C.C. मेम्बर चे काम करतांना स्टील एस्कपोसे झाले असल्यास त्यात Anticorrosive Paint 


ची ट्रीटमेंट देण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


२. सदर अंदाजपत्रकातील खर्चाचा तपशिल (Recapitulation Sheet) खालीलप्रमाणे आहे :- 


A) Renovation to Transport Commissioner Office with Staff Modular Cabin, Training 


Centre and Vehicle Tracking Room etc.at 4 th floor, Administrative Building Bandra (E), 


Mumbai 
Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
1 Building proper 
Administrative Bldg 40 Floor Internal 
Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.1,49,99,978.00 
2 Contingencies 4% Rs.5,99,999.12 
3 Centage Charges 5% Rs.7,49,998.90 
4 Add for GST 12% Rs.17,99,997.36 
5 Electrification Rs.17,99,997.36 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.1,49,999.78 
7 Architecture charges 5% Rs.7,49,998.90 
Total Amount Rs.2,08,49,969.42 
Say Amount Rs.2,08,49,969.00 
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3) Providing & Fixing Wall Panelling and Partition Utility Area at Administrative 
Bldg 4" Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
1 Building proper 
Administrative Bldg 4" Floor Internal 
Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,53,514.00 
2 Contingencies 4% Rs.98,140.56 
3 Centage Charges 5% Rs.1,22,675.70 
4 Add for GST 12% Rs.2,94,421.68 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,90,702.80 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,535.14 
7 Architecture charges 5% Rs.1,22,675.70 
Total Amount Rs.36,06,665.58 
Say Amount Rs.36,06,665.58 


C) Renovation of Gents, Ladies & Officer Toilet at Administrative Bldg 4" Floor 


Bandra (E) Mumbai 
Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
1 Building proper 


Administrative Bldg 4" Floor Internal 
Renovation Area 


Estimate cost of Construction 


Rs.23,55,207.70 


2 Contingencies 4% Rs.94,208.3 1 
3 Centage Charges 5% Rs.1,17,760.39 
4 Add for GST 12% Rs.2,82,624.92 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,71,041.54 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.23,552.08 
7 Architecture charges 5% Rs.1,17,760.39 
Total Amount Rs.34,62,155.33 

Say Amount Rs.34,62,155.33 
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D) Providing & Fixing Wall Panelling and Partition Office Area at Administrative 
Bldg 4" Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
1 Building proper 
Administrative Bldg 4" Floor Internal 
Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,98,254.83 
2 Contingencies 4% Rs.99,930.19 
3 Centage Charges 5% Rs.1,24,912.74 
4 Add for GST 12% Rs.2,99,790.58 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,99,650.97 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,982.55 
7 Architecture charges 5% Rs.1,24,912.74 
Total Amount Rs.36,72,434.60 
Say Amount Rs.36,72,434.60 


E) Providing & Fixing Wall Panelling and Partition For Administrative Staff at 
Administrative Bldg 4 Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
le Building proper 
Administrative Bldg 4" Floor Internal 
Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,04,566.98 
2 Contingencies 4% Rs.96,182.68 
3 Centage Charges 5% Rs.1,20,228.35 
4 Add for GST 12% Rs.2,88,548.04 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,80,913.40 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,045.67 
7 Architecture charges 5% Rs.1,20,228.35 
Total Amount Rs.35,34,713.47 
Say Amount Rs.35,34,713.47 
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F) Providing & Fixing Wall Panelling and Partition Common Area Staff at 
Administrative Bldg 4" Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 


1 Building proper 


Administrative Bldg 4" Floor Internal 


Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,96,469.25 
2 Contingencies 4% Rs.99,858.77 
3 Centage Charges 5% Rs.1,24,823.46 
4 Add for GST 12% Rs.2,99,576.31 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,99,293.85 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,964.69 
7 Architecture charges 5% Rs.1,24,823.46 
Total Amount Rs.36,69,809.79 
Say Amount Rs.36,69,809.79 


G) Providing & Fixing Wall Panelling and Partition Conference Area at 
Administrative Bldg 4° Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 


1 Building proper 


Administrative Bldg 4" Floor Internal 


Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,71,033.25 
2 Contingencies 4% Rs.98,841.33 
3 Centage Charges 5% Rs.1,23,551.66 
4 Add for GST 12% Rs.2,96,523.99 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,94,206.65 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,710.33 
7 Architecture charges 5% Rs.1,23,551.66 
Total Amount Rs.36,32,418.87 
Say Amount Rs.36,32,418.87 
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H)Providing & Fixing Wall Panelling and Partition For Officers Cabin at 
Administrative Bldg 4" Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
1 Building proper 
Administrative Bldg 4" Floor Internal 
Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,65,507.43 
2 Contingencies 4% Rs.98,620.30 
3 Centage Charges 5% Rs.1,23,275.37 
4 Add for GST 12% Rs.2,95,860.89 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,93,101.49 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,655.07 
7 Architecture charges 5% Rs.1,23,275.37 
Total Amount Rs.36,24,295.92 
Say Amount Rs.36,24,295.92 


I) Providing & Fixing Wall Panelling and Partition Reception & Waiting Area at 
Administrative Bldg 4° Floor Bandra (E) Mumbai 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
1 Building proper 
Administrative Bldg 4" Floor Internal 
Renovation Area 
Estimate cost of Construction Rs.24,17,905.46 
2 Contingencies 4% Rs.96,716.22 
3 Centage Charges 5% Rs.1,20,895.27 
4 Add for GST 12% Rs.2,90,148.66 
5 Electrification Charges 20% Rs.4,83,581.09 
| 6 | Labour Insurance 1% Rs.24,179.05 
7 Architecture charges 5% Rs.1,20,895.27 
Total Amount Rs.35,54,321.02 
Say Amount Rs.35,54,321.02 
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शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२०/प्र.क्र.१९९/परि-४, दिनांक १८ जानेवारी २०२१ 


३. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय मुख्य अभियंता,मुंबई,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांनी 


दिलेल्या तांत्रिक सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११८१३०२४३४३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


९ 
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DEEPAK UTTAMRAO Persstitir postcode 2000s sahara, 
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(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (परि-४). 
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